جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


5 1 7 : رمز المدرسة : 1002 رقم الصفحة من 1 إلى 2 
نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 


المديرية ٠‏ الرصافة الثانية 
يريه : الر 7 للعام الدراسي 0 2 


المدورسة: ثتانوية الكرادة للمتميزين 








2 | 1421911002002 | الحسين خالد داود محيسن | 92 | 93 | 57 | 56 | نجج | 298 
3 | 1421911002003 _| ايمن هادي خزعل سالم إإإ 95 | 98 | 94 | 82 | نجج | 39 
4 ل ا ل ا اك 365 
: | جس ا و 5 
7 | 1421911002007 _| حيدر نوار خزعل عباس | 96 | 100 | 8 | 87 | تهج | 381 
8 | 1421911002008 _| رافد صفاء احمد محسن | 92 | 100 | 100 | 98 | اجج | 390 
9 | 1421911002009 | زهير زيد زهير حسين | 93 | 95 | 86 | 69 | اجج | 343 
0 | 1421911002010 | سجاد غسان عبد الجبار جاسم ____| 100 | 100 | 95 | 82 | تهج | 37 
11 | 1421911002011 | طه ايناس غازي عباس ||| 90 | 86 | 88 | 64 | نجج | 38 
2 | 1421911002012 _| عباس بشار عزت عبد المجيد __ | 96 | 100 | 100 | 100 | نجج | 396 
4 | 1421911002014 _| عبد الرحمن صباح نوري سلمان____| 73 | 85 | 80 | 68 | نجج | 306 
5 | 1421911002015 _| عبد الله محمد موسى باشا ______| 87 | 98 | 85 | 73 | اجج | 343 
6 | 1421911002016 _| عبد المجيد موسى مجيد صالح _____ | 95 | 100 | 91 | 73 | اجج | 39 
a E E 1 TPE 17‏ 325 
SSE mS SS ES CT | 20‏ كك 361 
21 | 1421911002021 | عمار ياسر عبد العزيز عبد الي | 87 | 98 | 38 | 50 | مل | 0 
2 | 1421911002022 _| كرار مناف جبار وحيد | 83 | 90 | 68 | 60 | ناج | 301 
23 | کر ی ت ا چ | 347 
POETS 1421911002024 | 24‏ حاشي ناجح 289 
برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 


المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة رم 
رمز المدرسة : 1002 رقم الصفحة من 2 إلى 2 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 





المديرية : الرصافة الثانية 


5 | محمد رضا هادي حامد كاطع 
26 6ظ | محمد علي مرتضى كامل مزعل 
27 142191107 محمد مازن عبد الفتاح بديوي 
٩ : ٠. ۳‏ 

















Ij 


28 8 | محمد مهدي صالح داود 


9 | 1421911002029 | مرتجى زياد طارق عبد اللطيف 


0 | 1421911002030 | مصطفى حسام انذار خليل 


0119 


1 | 1421911002031 | منتظر جواد عبد الرضا عكال 


0 


32 142191100202 مهند سرمد شفيق عبد القادر 


0 





لتحتو 








المشاركون 






اجون اة دنر 


برمجه وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 


